
GELOSO - Sintunizzatorc G 401 • Onde mcdie da 190 a 580 m. e due handc onde corte da 16 a 29 m. e da 29 a 53 m. Media fre- 

quenza 467 kc/s. Consumo 35 V/A. 


CEL080 - Mod. C 401 






























